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Ozet 

Bu bilimsel ara§tirma yazisinin konusu, Nigde'nin Bor Ilcesinde yer alan 
ta§mmaz kultur varligidir. Nigde Bor Ermeni kilisesi ve iizerindeki Cigizlar Evi, Nigde 
Ili Bor Ilgesi'nin merkezinde, daha once Ermeni Mahallesi olarak bilinen Orta (Vusta) 
Mahallesinde bulunmaktadir. (Jevresinde 19. ve 20.yy / dan kalma eski konutlarm yer 
aldigi yapinin kuzeyinden yol gecmektedir. Eserin dogu bati dogrultusundaki cepheleri 
bu yola gore yerle§tirilmi§ dikdortgen bir plana sahiptir. Bu ara§tirmada, yapi tek bir 
in§a evresi olmadigi icin zemin kat, ara kat ve birinci kat ayri ayri incelenecek, 
tanimlanacak ve bilim dunyasma tanitilmaya cali§ilacaktir. Zemin kattaki kilise ilk 
yapim evresini olu§tururken; ara kat ve birinci kattaki sivil mimari, konut ikinci yapim 
evresi olarak du§unulmu§tur. Bu ta§mmaz ile ilgili olarak daha once yapilmis. herhangi 
bir bilimsel cali§ma bulunmamaktadir. Ancak Konagm altmda yer alan Ermeni 
kilisesinin en azmdan adi, bu bolgeyi cali§an ara§tirmacilarm yaymlarmda 
zikredilmi§tir. Kilisenin herhangi bir in§a ya da onarim kitabesi bugiin mevcut degildir. 
Konagm yapimma ait bilgi iceren herhangi bir kitabesi bulunmamakta, sadece kapisi 
uzerinde // 1930 // tarihi yazmaktadir. Kilisenin iizerinde yer alan konak biitiin mimari 
ozellikleri ile Neoklasik iislupta yapilmi§; iki mimari kulturii ozenli bir i§cilik ve ho§gorii 
ile bir araya getirmeyi ba§aran, yalm ve abidevi mimarisi ile Bor" da dikkat ceken bir 
yapidir. Nigde Bor Ermeni Kilisesi ve iizerindeki Cigizlar Konagmin bir an once 
restorasyonunun tamamlanarak; kent muzesi ya da kultiir ve sanat merkezi olarak 
tekrar ya§atilmasinm gerektigine inaniyorum. 

Anahtar Kelimeler: Nigde, Bor, Kilise, Konak, Ermeni Mimarisi 

Abstract 

Subject of this research is immovable cultural value of Bor, a town of Nigde Bor 
Armenian Church and Cigizlar House above it, placed in Orta (Vusta) disctict which is 
known as Armenian area in the center of Bor, town of Nigde. A road is crossing on the 
North side of it and surrounded with old houses which are coming froml9. and 20. 
Century. East side of this church, had been planned like a rectangular according to this 
road. In this investigation, this building has not only one contruction period, seperately 
ground, first and second flor would be exemined, defined, advertised to World Church 
in the ground flor generate the first periode of construction; house in the first and second 
flor though as 2nd periode of construction. There is noother scientific investigation about 
this structure. However, at least the name of the Church on the ground floor of this 
structure had been declarated by researcher who were working around this area. There 
is no construction orrenovation documents reach to us today. But '1930' date is written 
on out door of the house. The house above the church seems neoclassical stile with allies 
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properties; with a bare and monumental architecture, attract allattention in Bor. Our 
purpose with this scientific investigation is present this specific immovable cutural 
value which is very successful to combine two different architecture culture at the same 
time. We believe that Nigde Bor Armenian Church and Cigizlar House above should be 
estorated fully as soon as possible and keep alive again as an urban museum or art 
center. 

Key Words: Nigde Bor, ArmenianChurch, Turhish House 

GiRi§ 

Bu bilimsel arastirma yazisinm konusu Nigde'nin Bor Ilcesi'nde yer alan tasinmaz 
kultur varligidir. Nigde Bor Ermeni kilisesi ve uzerindeki Cigizlar Evi, Nigde Ili Bor Ilcesi'nin 
merkezinde, daha once Ermeni Mahallesi olarak bilinen Orta (Vusta) Mahallesi'nin 25 Pafta, 56 
Ada, 4. Parselinde bulunmaktadir. Ancak Konagin altmda yer alan Ermeni kilisesinin en 
azmdan adi, bu bolgeyi calisan arastrrmacilarin yaymlarinda zikredilmistir ki bu yayinlarm 
isimleri ileride bahsedilecektir. Ozet aynen tekrarlanmistir, gereksiz! Farkli bir giris ciimlesi ya 
da paragrafi yazilmali. . . 

Kilisenin herhangi bir insa ya da onarim kitabesi bugun mevcut degildir. Naosa giris 
kapisinm iizerinde kitabe icin bir nis bulunmakla birlikte; kitabe guniimiize ulasamamistir. 
Yapilan arastirmaya gore 1 kiliseye ait herhangi bir yazili belgeye de ulasilamamistir. Ayrica 
kilisenin gunumiize ulasabilen bir vakfiyesi de mevcut degildir. Nigde Bor Orta Mahalle'nin 
adi arsiv belgelerinde (Oge, 2010,s.l5) (Hurafat defterlerinde) Vusta 2 Mahallesi olarak 
gecmektedir. Ancak 12 Eylul 1849 tarihli bir belgede, Orta Mahalle tabiri kullanilmaktadir (Oge, 
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2010,s.l5). Hurafat defterlerini ara§tiran Ahmet OGE, sadece Turk Islam yapilarinin adlarini ve 
kayitlanni belirlemistir. Bu nedenle soz konusu kiliseden bahsedilmemistir. Koruma kurulunun 
diizenledigi 1993'deki tescil fi§inden kilisenin, 19.yy sonunda insa edildigi anla§ilmaktadir 3 . 
Bolgeyi cali§an ara§tirmacilarin bu kilise hakkmda cok yiizeysel bilgiler vermelerine kar§m; E. 
Parman ve S. Pekak 19. yy ikinci yansmda Nigde ve cevresinde 25 kilisenin in§a edilmi§ 
olundugunu tespit etmi§lerdir (Parman, 2009, s.268). Ayrica E. AuYnm ''Gecmi^ten Gunumiize 
Bor 7/ adli eserinde Orta Mahallede bulunan Ermeni Kilisesi ile ilgili genel bilgiler verilmistir 
(Atli, 1999). Nigde Bor'da bugiin iki kilise mevcuttur. Pekak calismasmda, Rott kiliselerden 
birinin adini vermeden bes Martire adandigmi, Schveinitz ise buradaki ikinci kilisenin 1900 yili 
civarmda in§a edildigini belirtir. (Pekak, 1999, s. 27). Kilisenin kimin tarafindan (banisi) ve 
hangi tarihte in§a edildigi kesin olarak bilinmemektedir. Ayrica kilisenin in§asmda cali§an 
mimar ve ustalarla ilgili de herhangi bir bilgiye ulasilamamistir. Literatiirde hakkmda cok da 
fazla bilgi bulunmayan kilisenin iizerine in§a edilen konak ile ilgili tek bilgi ise T.C. Kultur 
Bakanligi Koruma Kurulunun 1993 7 deki tescil fisidir 4 . Yapinm ikinci insa evresi kilisenin 
yoredeki ozel miilkiyete gecmesiyle kilisenin catisinin kaldirilarak iizerine tek katli konagin 
yapilmasi ile olu§mu§tur. Kilise ile konak arasinda ara kat ile gecis saglanmistir. Tescil fi§inde 
Cigizlar Evi (konagi) olarak adlandinlan konagin tarihlendirilmesi kuzey cephede yer alan 
bahce duvarinin ortasindaki demir kapinm uzerindeki "sene 1930 7/ yaziti sayesinde 
yapilmaktadir. Tescil fi§inde konak icin belirtilen 1930 tarihli ibaresi bu yazittan dolayi verilmi§ 



1 Ba§bakanhk Osmanli Ar§ivi taranmi§ ve Nigde Bor, Orta Mahallede yer alan bu kilise ile ilgili herhangi bir belgeye 
rastlanilmamistir. 

2 Arapca bir kelime olan Vusta, ortada bulunan, arada olan, ic anlamma gelmektedir. 

3 Eski Eserler ve Muzeler Genel Mudurlugu'nun, D.K.V.K.E'nin A32 Envanter No'lu Tescil Fi§i.(Tescil Karan 
21.05.1993/1463) 

4 Eski Eserler ve Muzeler Genel Mudurlugu'nun, D.K.V.K.E'nin A32 Envanter No'lu Tescil Fi§i.(Tescil Karan 
21.05.1993/1463) 
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olmalidir. S. Pekak, kilise ile ilgili verdigi genel bilgilerden sonra konakla ilgili yorede anlatilan 
bir oykuyii nakletmistir. Bu oykii: "Borlu biri istanburdan bir kiz almistir. Gelin istanbul ve 
bogaz hasretiyle olsa gerek, kocasmdan Bor icinden gecen nehri goren bir ev yaptirmasrni 
istemistir. Kansrni cok seven adam nehri en iyi goren yer olan kilisenin iizerine 1830'larda bir 
konak yaptirmistir", seklinde yazmistir ( Pekak, 1999, s.27). Ancak S. Pekak' m konagin 
1830'larda yapildigma dair verdigi bilgi yazim yanlisindan kaynaklaniyor olmalidir. Konagin 
banisinin kesin olmamakla birlikte Cigizlar ailesi oldugu ancak yaprnm usta ve mimannin kim 
oldugu hakkmda herhangi bir bilgi bulunmamaktadir. Tamamen muntazam kesme tastan insa 
edilen kilisenin ozenli isciligi dikkat cekicidir. Kilisenin iizerine insa edilen konakta ise 
koselerdeki pencere kapi cercevelerinde ve pilastirlarda diizgiin kesme tas, diger dolgu 
duvarlarda da kabayonu tas kullanimi goriinmektedir. Konakta kilisenin iizerine hicbir sekilde 
uyumsuzluk gostermeksizin, giizel bir mimarlik ve muhendislik iirunii olarak in§a edilmesi 
dikkat cekicidir (Fot:l). 

Yapinin Mimari Ozellikleri 

Zemin Kat Plani: 

Kilise, dogu bati dogrultusunda, dikdortgen planli naosun merkezinde yer alan dort 
siitunun olusturdugu kare bir merkezi mekandan olu§turmaktadir. Bu siitunlarda kuzey- 
giiney, dogu-bati duvarlarina atilan kemerlerle naos icinde kapali bir yunan haci formu 
uygulanmi§tir (Fot:10). Kuzey- giiney, bati dogu hac kollari arasinda kalan dikdortgen planli 
birimler kose odalarini olu§turmaktadir ((^iz:l). Dogudaki kose odalan ayni zamanda 
pastoforium hucreleri olarak da i§levlendirilmistir. Yaprnm dogusunda giri§ ekseninde yarim 
yuvarlak ana apsis; onun kuzey ve guneyinde ise birbirleri ile simetrik olarak duzenlenmi§ e§ 
boyutlarda yan yarim yuvarlak apsisler bulunmaktadir(Fot:15). 

Ana apsisin duvannda kuzey ve giineyde dikdortgen ve yarim yuvarlak formlu 
ikiserden dort adet liturji (ayin) ile ilgili nisler mevcuttur. tki yan apsisin kuzey ve giiney 
duvarlarinda farkli boyutlarda dikdortgen seklinde nisler bulunmaktadir. Ana ve yan apsislerin 
duvarlarinda eksende yanlardan derin §evli kiiciik ebatli dikdortgen §ekilli mazgal pencereler 
acilmistir. Yan apsisler de dahil ana apsisin zemini naosun zemininden yukseltilmis olup; ana 
apsisin oniinde yarim yuvarlak olarak ic mekana dogru tasirilmistir. Kilisenin kuzey ve giiney 
duvarlarinda karsilikli olarak ayni dii§ey eksende, iicerden toplam alti adet dikdortgen §ekilli 
mazgal pencereler yerlestirilmistir. Giiney duvardaki pencerelerden dogudaki yaprnm 
giineydogusuna bitisik olan mekana acilmaktadir. Ayrica giiney duvarin dogusundaki 
pencereden daha aleak katla ayni mekana acilan bir kapi bulunmaktaysa da; bugiin moloz 
taslarla doldurularak bu organik geci§ iptal edilmistir. Yapinin bati duvarinda ana apsisle ana 
eksendeki giris kapisi yer almaktadir. Giri§ kapisrnm iki yanmda bati hac kolunu olu§turan 
kemerlerin atildigi duvar payeleri bulunmaktadir. Merkezi bolumu olusturan daire planli dort 
siitun kare planli, abakiislu basliklara sahiptir. Yapinin iist ortiisiine geci§i saglayan kemerler, 
yuvarlak kemerlerdir. Merkezi mekan dahil hac kollari ve kose hucreleri besik tonoz ile 

• • 1**1** i** 

ortuludur. 

Kilisenin bati duvari boyunca uzanan bati hag kolu genisliginde ah§ap kontriiksiyonlu 
gynaikon (kadmlar mahfili) bolumu bulunmaktadir. 

Yapinin batisindaki narteks kuzey-guney dogrultusunda dikdortgen planlidir. iki 
kattan olu§an narteksin alt kati ortada iki siituna, yanlarda ise duvarlara atilan iic adet, iic 
yuvarlak kemerle olu§turulmu§tur. Narteks diiz dam ortuludur. Narteksin iist ikinci kati dogu 
duvarmin kuzey ko§esine acilan kapi ile gynaikona baglanir. Narteksin bu katmda kuzey ve 
giiney duvarlarina ayni du§ey eksende yerle§tirilmis birer adet dikdortgen pencere yer 
almaktadir. Narteksin iist katrnrn bati duvarinda, dogu duvarindaki gynaikon ile baglanti 
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saglayan giri§ ile ayni eksende bir adet kapi bulunmaktadir. Yine narteksin bu katmda alt 
kattaki giri§ kapisi ile ayni dikey eksende bir adet dikdortgen pencere bulunmaktadir. 
Narteksin list katrnrn kuzeyinde bati duvanna bitisik olarak yerlestirilen on tic basamakli 
merdivenlerle kilisenin yukansma daha sonra eklenen konak bolumune cikilmaktadir. 

Yaprnrn giineydogusuna bitisik olarak dogu- bati dogrultusunda dikdortgen bir planli 
bir mekan eklenmistir. Bu mekana bati duvannda eksendeki, bugiin moloz tasla doldurularak 
kapatilan kapi ile girilmekle birlikte; daha once belirtildigi gibi diakonikon hiicresiyle baglantili 
kuzey duvara acilan kilise ile organik bir gecis olan kapisi bulunmaktadir. Ayni duvarin dogu 
kosesinde dikdortgen formlu kiiciik bir ni§ vardir. Dogu ve batida farkli kat ve boyutlarda, 
giiney duvarinda farkli boyutlarda iki adet dikdortgen nis yer almaktadir. Ayni duvarin orta 
bolumiinde iki adet icten di§a dogru yanlardan derin sevli pencere bulunmaktadir. Mekanin 
dogu duvari sagir olup; bu duvar iizerinde apsise dair herhangi bir mimari veriye 
rastlanilmadigi icin bu ek mekanin kiiciik bir sapel olarak degerlendirilmesi gereklidir. Ancak 
duvarlardaki nisler ve ozellikle diakonikon ile baglantili kapiya dayanarak bu mekan liturjik bir 
i§leve cevap verebilecek bir mekan olmalidir. Besik tonoz ile ortulu bu mekanin iist ortiisuniin 
ortasmda kuzey giiney yoniinde atilmis tonozu destekleyen takviye kemeri bulunmaktadir. 

Asma ve Ara Kat Planlan: 

Yaprnrn zemin kati iizerinde bati duvari boyunca uzanan ahsap konstriiksiyonlu 
gynaikon bolumune, narteksin bati duvarrna yatay olarak yerlestirilen merdiven ile 
cikilmaktadir (Qz:2). Narteksin iist katrnin kuzey ve giiney duvarlarmda birbirinden farkli 
ebatli birer adet dikdortgen pencere acilmistir. Narteksin guneybati ko§esi ahsap paravanla 
bolunerek; kiiciik bir oda elde edilmistir. Zemin katta narteksin iistiinde yer alan asma katrn 
iistiinde; kilisenin tonoz bosluklari iizerine yerlestirilen kattaki konagrn direkt olarak kilisenin 
iist ortusune zarar vermemesi icin tasarlanmis bir ara kat olarak tanimlanabilir (Fot:16). Bu ara 
kata narteksin bati duvari boyunca iist katrna yerlestirilen ah§ap merdivenle cikilmaktadir. 
Narteksin kuzeybati ko§esine yerlestirilen bugiin mevcut olmayan, ancak kalmtilan bulunan, 
tas basamaklarla ula§ilan kapidan bu ahsap merdivenin sahanligma cikilmaktadir. Ayni 
zamanda bu kapi birinci kattaki konaga agilan ana kapidir. Bu kapiyla ayni eksende daha kiiciik 
ebatli bir kapi daha yerle§tirilmi§tir. Ara katta kuzey ve giiney duvari boyunca tonozlarin 
iistiinde yer alan bo§luklar bulunmaktadir. Bu bosluklara iistteki katrn tesisat sisteminin 
yerlestirildigine dair kalmtilar mevcuttur (Fot:14), ((^iz:3). Ara katta narteksin giiney duvarinda 
bir adet kiiciik bir mazgal pencere acikligi bulunmaktadir. Yine bu ara kattan kuzey duvari 
boyunca birbirleri ile ayni ebatta alti adet dikdortgen §ekilli mazgal pencere yerlestirilmi§tir. 
Giiney duvarrna ise iic adet kuzey duvarmdakilerle ayni ebatta pencere acilmi§tir. Kilisenin 
giiney duvarrna yerlestirilen dogu bati dogrultulu mekanin iizerinde ara kat mutfak olarak 
islevlendirilmis olmalidir. Bu mekanin giiney duvarinda daha sonradan oriilerek kapatilan 
dikdortgen pencereler bulunmaktadir. Yine bu mekanin bati duvarinda bir adet pencere acikligi 
ile bir adet kapi olabilecek aciklik yer almaktadir. Kuzey giiney dogrultulu dikdortgen mutfak 
bolumunun dogu duvarinda dikdortgen sekilli ortadaki yanlardan daha geni§ iic adet ni§ 
bulunmaktadir. Ortadaki ni§in icerisine dikdortgen planli baca yerlestirildigi icin baca olarak 
kullanildigi du§unulmektedir. Ara kat diiz dam ile ortulmiistiir. 

Birinci Kat Plani 

Ara kata yerlestirilen merdivenlerle birinci kata ulasilmaktadir. Kilisenin iizerindeki 
konak orta sofali bir plana sahiptir. Birinci katrn ortasmda dogu bati dogrultusunda uzanan 
dikdortgen planli bir koridor bulunmaktadir. Bu koridorun ortasmda bati duvarinda bir kapi 
acikligi bulunurken; bu kapi acikligmin simetriginde dogu duvarinda da ayni geni§likte yatay 
dikdortgen planli balkona acilan bir kapi agikligi yer almaktadir (Fot:13). Dogu bati dogrultuda 
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dikdortgen olarak yerlestirilmi§ orta sofaya binanin kuzey ve guney duvari boyunca ard arda 
siralanan simetrik olarak yerlestirilmis dort adet oda bulunmaktadir. Koridorun kuzey bati ve 
guney bati koselerinde yer alan birbirleri ile ayni boyutta ve simetrik olarak tasarlanan iki 
buyiik oda, beser adet buyiik dikdortgen pencere ile aydmlatilmaktadir (Fot:12). 2-01 Nolu 
odaya giris ile 2-02 Nolu odaya giris kapilari ayni diizey eksende acilmistir. Her iki odanrn 
kapisi da odalann dogu koselerine acilmistir. Sofaya acilan karsilikli odalarda 2.03 ile 2.04 
birbirleri ile yaklasik olarak ayni planda duzenlenmislerdir. Kareye yakm dikdortgen planli 
odalara giris kapilari yine birbirleri ile ayni du§ey aksda odalarin dogu koselerine 
yerlestirilmistir. Kuzey duvarinda yer alan G3 Nolu oda kuzey duvarma acilan buyiik ebatli iki 
adet pencere ile aydmlatilirken; bu odanm simetrigi olan giineydeki G04 Nolu oda da guney 
duvarma acilan iki adet pencere ile aydmlatilmaktadir. Ancak G04 Nolu odanm pencereleri 
dogu taraftaki balkona acilmaktadir. Yine ortadaki koridora acilan guney ve kuzey kanattaki 
karsilikli odalar birbirleri ile simetrik olarak tasarlanmis kare planli mekanlardir. Bu odalarm 
dogu koselerine yerlestirilen ayni diisey eksendeki kapilar ile koridora gecilmektedir. 2.05 
Nolu odanm kuzey duvarma 2.06 Nolu odanm da guney duvarma ikiser adet pencere simetrik 
olarak acilmistir. 2.06 Nolu odanm pencereleri balkona acilmaktadir. Koridora agilan 
kuzeydogu (2.07) ve giineydogu (2.08) koselerindeki kose odalari da birbirleri ile simetrik 
olarak tasarlanmislardir. 2.07 Nolu odanm guney bati duvarma acilan kapi ile koridora gecis; 
ayni odanm bati duvarma agilan kapi ile de 2.05 Nolu yan odaya geci§ saglanmaktadir. Ayni 
sekilde guney kanattaki ko§e odasmm (2.08) Nolu oda koridora acilan kapisi odanm kuzey 
duvarinda yer alirken; 2.06 Nolu odaya acilan kapisi bu odanm bati duvarma acilmi§tir. 
Kuzeydogu ko§edeki G07 Nolu oda kuzey duvarma acilan bir adet kiiciik pencere ile 
aydmlatilirken; bu odanm guney duvarma da buyiik ebatli pencere acilmistir. Bu pencere de 
balkona bakmaktadir. Ayni sekilde giineydogu kosedeki G8 Nolu odanm guney duvarma da 
buyiik ebatli bir adet pencere acilmistir ki; bu pencerede konagin guney duvari boyunca 
uzanan balkona (terasa) acilmaktadir. Yine G8 Nolu odanm kuzey duvarma bir adet pencere 
acilmis, bu pencere ise koridorun sonundaki kiiciik balkona bakmaktadir. Yapmm birinci 
katinin guney duvarma, ara kattaki mutfak bolumunun iistiine gelecek bicimde dogu bati 
dogrultusunda dikdortgen planli buyiik bir teras (balkon) yerlestirilmistir. Bu terasm dogu 
kanadmm ortasmda baca yer almaktadir. Tasinmazm konak olarak kullanilan birinci kati diiz 
dam ile ortuludur (Qz:4). 
Cepheler: 

Yapmm cepheleri tanimlanirken zemin kat (kilise) cephesi, ara kat ve birinci kat (konak) 
cephesi olarak; alt katlardan iiste dogru iic kademeli olarak ayri ayri tanimlanacaktir. Kilisenin 
cephesi binanin cephesini 1/2 oranmda kaplamaktadir. Kilisenin biitiin cepheleri diizgiin kesme 
taslarla 6rulmu§ken; ara ve birinci katm biitiin cephelerinde duvarlarm ko§eleri plastirlar ve 
pencerelerin soveleri ve kemerleri muntazam kesme tasken; aralarda kalan duvarlar kaba yonu 
ta§la 6rulmu§tiir. Ayrica yapmm katlarmi birbirinden kesme ta§tan diiz yiizeyli bir silmeden 
olusan kusak ayirmaktadir. 

Tasmmazm bati cephesi bahceye (avluya) acilan ana giris cephesidir (Fot:3). Kilisenin 
bati cephesinde narteksin alt ve iist katlarmm cephesi bulunmaktadir (Qz:5). Narteks ikisi 
serbest, ikisi siituna ikisi duvara bagli iki payeye atilan iic kemerden olu§maktadir. Yekpare 
tastan ba§liksiz olarak tasarlanan siitunlarm iizerlerinde yer yer siva kalmtilari bulunmaktadir. 
Uc kemerden ortadaki sivri kemer formundayken; yanlardakiler yuvarlak kemer 
formundadirlar (Fot:4). Cephede kuzey kosedeki duvar payesi iizengi ta§ina kadar toprak 
yigmi altmda kalmi§tir. Giineybatidaki kemer gozii de tamamen moloz ta§larla doldurularak 
iizeri sivanmi§ bir duvar ile kemer gozii kapatilmistir. Bu kemer goziiniin doldurularak 
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kapatilan duvarin eksenine dikdortgen formlu bir pencere acilmistir. Bu pencerelerin alt ve 
ustunde ahsap hatillar gecilmistir. Bu kemer gozunun ekseninde kiliseye ana giris kapisi yer 
almaktadir. Bu kapi iq tasvirde tanimlanmistir. Narteksin dis cepheden list katinda sadece ana 
giris kapisi ile ayni dikey aksta bir adet list pencere agilmistir. Bu pencere duvarla hem yuz 
olarak tasarlanmis ahsap soveler ile cercevelenmistir. Pencerenin ustunde mermerden lento 
bulunmaktadir. Bu pencerelerin icerisine yarmali birlesmeli parmakliklar takilmistir. 
Parmakligm arkasrnda alti bolumlii ahsap pencere dogramasi yer almaktadir. Bu pencere 
narteksin list katrna (asma kata) acilmaktadir. Narteksin kuzey bati kosesinde dikdortgen 
formlu biiyiik bir kapi acikligi bulunmaktadir. Bu kapi narteksin list katrna acilmaktadir. Yine 
ayni kapmin oniinde bugiin sadece alt kattaki tic basamagi mevcut olan, bir merdiven 
bulunmaktaymis. Kapi yanlarda kademeli basliga sahip payelere atilan atki ta§i ile iistten 
smirlandirilmistir. Kapinin icerisine iki kanatli demir kapi takilmistir. Bati cephede ara kat 
kuzey ko§ede kare formlu bir plastrla sinirlanirken; giiney kosede dort kademeli tas bir 
konsolla sinirlanmistir. Ara kat lie kesme ta§ plastr ile dort bolume ayrilmistir. Ara kat yatay 
diiz yiizeyli bir silmeden olusan kusakla iistten birinci kat ile ayrilmistir. Bu ku§agm altmda 
ahsap bir hatil bulunmaktaysa da; ortada bu hatil kesintiye ugramistir. Ara katta dort adet kare 
formlu kiiciik zivana deligi mevcutsa da bu deliklerin fonksiyonunun ne oldugu 
coziilememistir. Birinci katrn bati cephesi dort adet kesme ta§tan plastr ile tic bolume 
ayrilmistir. Ortadaki bolumde yuvarlak kemerli; kilit tasi disariya dogru tasrnti yapan duvar 
yiizeyinden hafifce di§ariya ta§irilmis kesme ta§ cerceveli cepheye birinci katta hakim unsur 
olan biiyiik ebatli koridora acilan pencere acikligi yerlestirilmistir. Bu pencere cephedeki diger 
pencerelerden daha biiyiik ebatlidir. Pencerenin alt kismmda yanlarda iki demir parcasi 
bulunmaktadir. Pencerenin icerisinde iki ahsap dogramali kanat takilidir ancak bu kanatlarda 
sadece kuzey kanadinin alti bolumlii iist kismi giiniimiize ulasabilmistir. Ortadaki boliimiin 
kuzey ve giiney kanadmda birbirleri ile ayni diizende tasarlanmis, ayni boyutta dort adet 
biiyiik ebatli pencere acilmi§tir. Bu pencereler birbirlerine esit mesafede ve ayni kotta birinci 
katta yerlestirilmistir. Birbirleri ile ayni diizende tasarlanan ve esit boyuttaki pencerelerden her 
biri duvar yiizeyinden di§ari dogru tasirilmis kesme ta§tan cerceveler ile smirlandirilmistir. 
Basik kemerle son bulan biiyiik ebatli dikdortgen pencerelerin kemer kilit taslari disariya dogru 
tasirilarak, pencerelerde hareketlilik kazandirilmistir. Pencerelerin alt sove ta§lari diger 
taslardan daha cok di§ariya dogru tasirilmistir. Pencerelerin icerisine ah§ap pencere 
dogramalari yerlestirilmistir. Cephelerdeki pencerelerin alt iistlerine yatay olarak atilan ince 
ahsap citalar bulunmaktadir. Birinci katin bati cephesinde de sekiz adet kare bosluk (zivana 
deligi) mevcuttur. Kilisenin giiney duvarma bitisik olarak insa edilen mekanin bati cephesinin 
alt katinda dikdortgen formlu bir kapi acikligi bulunmaktadir. Ancak bu kapmin 2/3 7 u moloz ve 
toprak doldurularak kapatilmistir. Kapmin iki yan tasi ve diiz atki §eklindeki lento ta§i mermer 
malzemeden yapilmi§tir. iki yan tasin iizerinde kabartma teknigi ile madalyon icerisine 
islenmis esit kollu haclar bulunmaktadir. Bu taslar iizerine atilan diiz atki §eklindeki mermer 
lento ta§rnrn iizerinde yatay dar bir aciklik ve bu acikligm iizerinde de yan sove ta§larmrn 
genisliginde diiz yatay atki §eklinde ikinci bir lento bulunmaktadir. iki tas sirasi iizerinde 
monoblok biiyiik kare formlu bir ta§ icerisine yuvarlak formlu bir iist pencere acilmi§tir. Bu 
pencere de doldurularak kapatilmi§tir. Bu mekanin alt ve iist kati kademeli iki diiz yiizeyli 
kesme tas silmeden olu§an kusak ile birbirinden ayrilmistir. Bu mekanin iist katinda yer alan 
mutfagm bati cephesinde ahsap soveli, ahsap dogramali, dar ve uzun bir pencere 
bulunmaktadir. Bu mekanin kuzey ko§esine duvarla hem yiiz acilan dikdortgen bir kapi 
acikligi yerlestirilmistir. Mutfagm bati cephesi giineyden kesme ta§ bir plastr ile 
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smirlandirilmistir. Ayrica bu mekanin uzerinde betondan iizeri demir korkuluklu balkon yer 
almaktadir. 

Yapinin guney cephesi iic kademeli olarak disa dogru tasinti yapmistir(Fot:2). Kilisenin 
guney cephesinde narteksin list katmin duvarina acilan ahsap qerqeveli kareye yakm 
dikdortgen pencerenin icerisine yarmali birlesmeli madeni parmaklik takilmistir. Kilisenin 
naosunun guney cephesine birbirleri ile ayni ebatta ve ayni yiikseklige acilan dikdortgen 
formlu iki adet pencere yerlestirilmistir. Duvarla hemyiiz, monoblok kesme ta§ sovelerle 
cevrelenen pencerelerin icerisine yarmali birlesmeli madeni parmakliklar takilmistir. Giiney 
cephenin dogu ucundaki pencerenin dogu kenarmdaki sovesi yapiya yandan eklenen mekan 
duvannrn altrnda kalmistir (Qz:8). Giiney cephede kilise ile ara kati birbirinden bir diiz yiizeyli, 
bir hafif ic biikey profilli silmeden olusan kat kornisi ayirmaktadir. Ara katm giiney cephesinde 
biri bati kosede, biri cephenin ortasmda kesme tas plastr ile bolumlendirilmi§tir. Ara katm 
giiney cephesine birbirleri ile ayni boyutta ve yiikseklikte yerlestirilen kare formlu kiiciik 
pencereler acilmistir. Bu pencereler duvar yiizeyinden hafifce kesme tas cerceveler ile 
simrlanmislardir. Ara kat ile birinci kat, diiz yiizeyli bir silmeden olusan kesme tastan bir kat 
kornisi ile birbirinden ayrilmistir. Birinci katm giiney cephesi; biri bati ve dogu kosede, diger 
iicii cephenin muhtelif yerlerinde toplam bes adet kesme tas plastr ile bolumlere ayrilmistir. 
Birinci katm giiney cephesinde batidan baslamak iizere iic, iki, iki ve bir adet olmak iizere 
toplam sekiz adet pencere yer almaktadir. Birbirleri ile ayni diizende ve ebatta tasarlanan 
pencereler cephede ayni yiikseklige yerlestirilmislerdir. Bu pencereler birinci katin bati 
cephesindeki pencerelerle ayni bicimde ve boyutta tasarlanmislardir. Ana yapmin giiney duvari 
boyunca yerlestirilen yan mekanin giiney cephesinde moloz tas orgiilii bodrum katinda kiiciik 
dikdortgen formlu havalandirma acikliklari ayni katla yerlestirilmislerdir. Bu mekanin giiney 
duvarmda duvarla hem yiiz acilmis kareye yakm dikdortgen formlu iki adet pencere yer 
almaktadir. Bu iki pencere kare ta§ sovelerle duvarla hemyiiz yerlestirilmislerdir. Pencerelerin 
icerisine yarmali birlesmeli madeni parmakliklar takilmistir. Bu yan mekanin iist katmdaki 
mutfagm giiney cephesi alt kattaki mekanla birbirinden diiz yiizeyli bir silmeden olu§an kesme 
ta§ korni§i ile ayrilmi§tir(Fot:5). Mutfagin giiney cephesinde birbirleri ile ayni ebatta ve 
diizende tasarlanmi§ ayni yiikseklige yerlestirilen iic adet pencere bulunmaktadir. Bu 
pencereler konagin pencereleri ile ayni bicimde tasarlanmis ancak bu iiq pencerelerin 
kemerlerinin kilit ta§lari belirginlestirilmemi§tir. Pencerelerin iizerlerinde ah§ap yatay ince 
hatillar bulunmaktadir. Mutfagin giiney cephesi madeni korkuluklu balkonla sonlanmaktadir. 
Yaprni giiney cephesinde de bati cephede oldugu gibi kare formlu kiiciik delikler mevcutsa da 
bu deliklerin mahiyeti anla§ilmami§tir. Ayrica yan mekanin duvannrn batismda ba§ka yapilara 
ait duvar kalintilari mevcuttur. 

Yapinin dogu cephesinin bir kismi, yapiya kuzeydogu ko§eden eklenen binadan dolayi 
kapanmistir (Qiz:6). Kilisenin giiney duvarina eklenen mekanin dogu cephesi sagirdir. Kilisenin 
dogu cephesinde ise ortadaki daha biiyiik giineydeki daha kiiciik ebatli kareye yakm 
dikdortgen formlu iki adet pencere acilmistir. Duvarla hem yiiz acilan basit pencereler kesme 
tas sovelerle sinirlandirilmi§lardir. Ortadaki pencerenin yan sove ta§lari ve lentosu gri renkli 
monoblok mermerden yapilmislardir. Her iki pencerenin alt sove ta§lari beyaz mermerdendir. 
Her iki pencerelerin icerisine yarmali birlesmeli madeni parmakliklar takilmistir. Kilisenin iki 
yana egimli kirma catisina smirlan duvardaki kesme tas ve kaba yonu tas arasrnda adeta iicgen 
bir almlik gizgisi olu§turmu§tur. Giiney ko§ede payenin iizengi tasi disanya dogru ta§irilmi§tir. 
Yapiya giineydogu ko§eden eklenen mekanin iist katmdaki mutfak bolumunun dogu 
cephesinde herhangi bir aciklik bulunmamaktadir. Bu mekanin dogu duvarina yerlestirilen 
dikdortgen formlu baca olmalidir. Mutfak mekani dogu kosesinden kesme ta§tan kare formlu 
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bir plastr ile sinirlanmistir. Kilise ve ara katin dogu cephesi konak bolumunu olusturan birinci 
katm dogu cephesinden diiz yiizeyli bir silmeden olusan kat kornisi ile birbirinden ayrilmistir. 
Kilisenin catismin iicgen gorunumii en tepede bu kat kornisi ile kesilmistir. Birinci katin dogu 
cephesinde ortada iceri dogru girinti yapmi§ balkon bulunmaktayken; bu balkonu giiney ve 
doguda kesme tas plastrlar yanlardan simrlamaktadir. Ayrica balkonun kesme tastan korkuluk 
boliimunde kare formlu iki aciklik dikkat cekicidir. Birinci katm dogu cephesi giiney ve kuzey 
koselerde kesme tastan kare plastrlar ile simrlanmi§tir. Ayrica moloz tas orgulii ara duvarlarda 
yatay olarak birbirine paralel atilmis iki ince hatil cepheyi yatay olarak boliimlendiren 
unsurlardir. Birinci katm dogu cephesinde balkon disinda herhangi bir aciklik mevcut degildir. 
Bu cephede de mutfak boliimunde ve birinci katm duvar orgiisii arasmda kare formlu kiiciik 
zivana delikleri yer almaktaysa da bu deliklerin mahiyeti anlasilamamistir( Fot:l). 

Yapmm kuzey cephesiyle giiney cephesi genel olarak birbirleriyle simetrik olarak 
tasarlanmistir(Qz:7). Ancak bu simetrikligi bozan yapmm birinci katma kuzey cephenin dogu 
ucundaki odaya acilan pencere ile yapiya giineydogu koseden eklenen mekanidir(Fot:7). Genel 
itibariyle kilisenin kuzey cephesinde koselerde plastrlar yerlestirilerek ve uc diiz yiizeyli 
silmenin ortasmdaki hafifce disari ta§irilmis bir kat kornisi ile cepheye hareketlilik 
kazandirilmistir. Kilisenin kuzey cephesine iic adet basit dikdortgen formlu pencere acilmistir. 
Bu pencerelerden dogu uctaki birbiri ile ayni diizende ve ebatta tasarlanan diger iki pencereden 
daha kiiciik ebatlidir ve bu pencerenin sove ta§larinin di§ansma daha sonradan ahsap citalar 
diizensiz olarak cakilmi§tir. Yapmm narteksinin iist katma acilan dikdortgen formlu pencere 
kilisenin naosuna acilan pencerelerle yakla§ik ayni boyutta ve diizende tasarlanmi§tir. Ara katm 
kuzey cephesi be§ kesme ta§ plastr ile dikey olarak bes boliime ayrilmistir. Kaba yonu ta§ ara 
duvarlar iizerinde en dogu uctaki boliim disinda simetrik olarak yerlestirilmi§ kareye yakm 
dikdortgen formlu alti adet pencere bulunmaktadir(Fot:6). Bu pencereler diizgiin kesme tas 
cerceveler ile smirlandinlmi§lardir. Bu cerceveler disari dogru hafif ta§irilarak cephede 
hareketlilik saglanmistir. Ara kat ve birinci kati diiz yiizeyli tek bir silmeden olusan kesme ta§ 
kat kornisi ayirmaktadir. Bu yapmm birinci katmda ara kata yerle§tirilen plastrlar devam 
ederek; ara kattaki ile ayni dikey boliintiilenmeyi saglamislardir. Her bir ara boliime birbirleri 
ile ve diger cephedeki pencereler ile ayni boyutta ve diizende tasarlanmis toplam yedi adet 
biiyiik ebatli pencereler acilmislardir. Birinci katm dogu ko§esinde yer alan odaya acilan 
pencere dikey dikdortgen formlu kiiciik ebatli kesme tas cerceve ile smirlandinlmi§ basit bir 
pencere olarak tanimlanabilir. Bu pencerelerin alt ve iist hizasmda cepheyi yatay olarak 
boliimlendiren iki adet ahsap ince hatil bulunmaktadir. Yapiya kuzey duvarmdan eklenen 
bahce duvari moloz ta§ orgiilii ahsap hatillarla yatay olarak desteklenmi§tir. Diizgiin bir ta§ 
isciligine sahip olmayan duvarda yer yer siva kalmtilari mevcuttur. Duvarm ortasmda 
kuskusuz en dikkat cekici unsur kesme ta§, lento ve iki yan ayaktan olusan avluya giri§ 
kapisidir. K6§e ayaklari dort kademeli, profilli yarim basliklara sahiptir. Bu ba§liklara ve ko§e 
ayaklarmm iizerine monoblok kesme ta§tan diiz atki seklinde lento oturmaktadir. Kapi 
acikliginin igerisinde demir iki kanattan olusan kapi takilmistir. Bu kanatlar birbirleri ile ayni 
diizende geometrik siislemelere sahiptirler. Kiiciik raptiyelerin aplike edilmesiyle olu§an 
baklava dilimlerinin ic kisimlari bo§ birakilmistir. Her iki kanatta da iistteki baklava dilimi 
icerisine yerlestirilen yuvarlak madalyonlardan dogu kanattaki bos birakilmisken bati 
kanattakinin icerisine yine kiiciik raptiyeler ile "1930" tarihi yazilmistir(Fot:9). Madalyonun 
iizerinde de "sene" ibaresi bulunmaktadir. Bu tarih kilisenin iist kismma eklenen konagm in§a 
tarihi olmalidir. Bu yapiyi tarihlendirmeye tek yazit olmasi acismdan onemli bir unsurdur. 
Kuzey cepheye eklenen bahce duvarmm iist kismmm dogu ucunda ah§ap cerceveli basit bir 
gerceve acikligi bulunmaktadir. 
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Iq Tasvir 

Tasinmazrn iq tasviri yine zemin kattan baslanmak iizere ara kat ve konak olmak iizere 
yapilacaktir. Zemin kattaki kilisede narteksten naosa gecisi saglayan eksendeki dikdortgen 
kapinm lentosu iizerinde bir madalyon bulunmaktadir. Ancak bugiin buraya kakilan hac 
olmasi muhtemel bezemeli tas mevcut degildir. Kapinm lentosu yan sovelerinden disariya 
dogru tasinti yapmistir. Lentonun iizerinde sivri kemerle son bulan bir kitabelik mevcuttur. 
Ancak bugiin kitabe gunumuze ula§amamistir. Kapi profilli silmelerle cercevelendirilmistir. 
Kapida ve duvarlarda yer yer mavi ve beyaz renkli boya kalmtilan mevcuttur. Kiliseye giris 
kapisrnm icten list sovesinin iizerinde kas kemer benzeri bir kemer ile sonlandirilan bir ba§ka 
kitabelik oldugu du§iinulen bir nis bulunmaktadir. Ancak bugiin bu nisin icerisinde yer alan 
kitabe gunumuze ulasamamistir. 

Naos da yer yer beyaz badanalanmistir. Naosun merkezini olusturan dort siitun 
kaidesiz olup; baslik kisminin altinda bilezikler yer almaktadir (Fot:8). Siitunlarin ba§liklari disa 
dogru kavisli olarak tasarlanmis ve en iistte koseleri yuvarlatilmis abakuslarla 
nihayetlendirilmistir (Fot:10). Yapidaki kemer yiizeylerinde kademelenme olu§turularak 
hareketlilik saglanmi§tir. 

Dogu ve bati hac kolunu olusturan kemerler doguda abakuslu konsollara; batida ise 
abakuslu duvar paye basliklarina oturmaktadir. Pastoforium hiicreleri ve ana apsis naosun 
zemininden yakla§ik 70 cm yiikseklikte naosa dogru yuvarlak cikmti yapan diizgiin kesme 
tastan bir platform iizerinde, bu platformun list kismi profilli silmeler ile hareketlendirilmistir. 
Yarim yuvarlak apsis duvari ortadaki bir yuvarlak profilli kalm bir silme ve ince diiz yiizeyli 
bir silmeden olu§an bir ku§akla iki yatay boliime ayrilmistir(Fot:15). 

Alt boliimde kuzeyde ayni yiikseklikte iki adet dikdortgen ni§ yerlestirilmi§tir. 
Nislerden dogudaki profilli silmelerle cercevelendirilmis olup; iistte bu silmeler yarim yuvarlak 
bir kemercik olu§turmu§tur. Guneydeki iki farkli boyuttaki sade nisler ise birbirlerinden farkli 
olarak yerlestirilmislerdir. Apsisi ikiye ayiran ku§agm iistiinde apsisin duvar ekseninde 
yuvarlak kemerle son bulan dikdortgen formlu altlardan ve yanlardan derin §evli pencere 
bulunmaktadir. Apsisi orten yarim kubbenin eteginde de apsisi ikiye bolen ku§akla ayni 
diizende tasarlanmi§ bir ku§ak bulunmaktadir. Apsisin iki yaninda yer alan yan apsislerin 
duvarlari da ana apsis gibi ayni diizenlemeye sahiptir. Ancak kuzey yan apsisinde yer alan 
pencere sonradan kapatilmistir. 

Prothesis hiicresinin kuzey duvannrn dogu kosesinde bulunan yarim yuvarlak ni§ iki 
yanda kabartma tekniginde voliidal kivrimli kiibik baslikli iki adet siitunceyle smirlanmistir. 
Siituncelerin iki kademeli kaidelerinde, kozalak ve cok yaprakli qiqek kabartmalari islenmistir. 
Alt kisim profilli silmelerle kademelendirilmi§tir ve burada yarim daire formlu ta§ kurna (su 
haznesi) yer almaktadir (Fot:ll). Yarim yuvarlak nisin list boliimii baklava dilimleri ve 
mukarnas benzeri bir dizi ile doldurulmu§tur. Ayrica bu dizinin iistiinde kabartma teknigi ile 
kivrik dal motif leri i§lenmi§tir. Ni§in siituncelerine oturan orta boliimii yarim daire bicimli 
kavislendirilmis tac kismi bulunmaktadir. Tag kismrnm ortasrndaki di§a dogru kavis yapan 
boliimde kabartma teknigi ile islenmi§ S ve C kivrimlari yer almaktadir. Yine tac kismrnda 
siitunce basliklarrnm iistiinde kazima teknigi ile hac kollarrnm uq kisimlari spiral olarak 
bezenmis, yunan haclari i§lenmi§tir. Yaprnm giiney ve kuzey duvarma acilan pencereler 
altlardan ve yandan derin §evli iistten yarim yuvarlak kemerle nihayetlendirilmislerdir. Protesis 
hiicresinin kuzey duvarinda bulunan yarim yuvarlak vaftiz ni§inin ayni dii§ey aksmda 
dyakonikon hiicresinin giiney dogu kosesine acilan kapiyla yapiya giineyden eklenen mekana 
gecilmektedir. Bu kapi duvar yuzeyinden hafifce cokertilmis tas sove ile cercevelendirilmistir. 
Mavi renk boya ile boyanmi§ bu sovelerde yer yer dokulmeler mevcuttur. Kapinin list sovesinin 
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merkezinde bir madalyon bo§lugu varsa da (burada hag i§lenmi§ olmaliydi) bugiin bu bo§luga 
yerle§tirilen ta§ mevcut degildir. Bu kapi daha sonradan kapatilarak iptal edilmi§tir. Bu kapinin 
yanmda basit dikdortgen formlu bir ni§ bulunmaktadir. Bu ni§in tizerinde yandaki mekana 
agilan alttan ve yanlardan derin §evli iistten yuvarlak kemerle smirlandinlan bir adet pencere 
yer alir. Bu pencerenin batisrnda yapmin guney duvarma agilan yaprnm diger pencerelerinden 
gok daha kiigiik ebatli silmeler ile dikdortgen bir gergeve igerisine alman yuvarlak kemerli 
§evsiz bir adet pencere yine yandaki mekana agilmaktadir. Bu pencerenin altmda ta§ konsol 
bulunmaktaymi§ ancak bu konsolun sadece list kismi gunumiize ula§abilmi§ ve alt kismi tahrip 
edilmi§tir. Yaprnrn bati duvari boyunca uzanan ah§ap konstriiksiyonlu gynaikonu ta§iyan tig 
adet ta§ gikmalar di§ariya dogru bombe yaparak belirginle§tirilmi§lerdir. Bu gikmalardan 
ortadaki diger ikisine gore daha biiyiik ebatlidir. Ug gikmanrn yiizeyinde de siva iizerine 
kalemi§i siislemeler saglam olarak gunumiize ula§abilmi§tir. Agik mavi fon iistiine sari ve siyah 
renklerle barok karakterli S ve C kivrimlari 19. yy'rn iislubunu yansitan orneklerdir. Merkezde 
iki kulplu kapakli bir obje bu objenin iki yanmda birbirleri ile simetrik olarak tasarlanmi§ 
kivrim dal motifleri ile yapraklar ve gigekleri ile yiizey bezenmi§tir. Yan gikmalar iizerine 
yapilan kalemi§i siislemeler birbirleri ile simetrik olarak tasarlanmi§tir. Ortadaki gikmanin 
yiizeyine i§lenen kalemi§ i siislemelerden farkli olarak bunlarrn kompozisyonlarmda siislemenin 
merkezde yer alan iki kulplu obje yerine, merkezde ug adet yaprak demeti haline getirilerek 
i§lenmi§tir. Bu yapraktan her iki yone dogru geli§en kivrik dal motifleri ve yapraklar 
kompozisyonu tanimlayan diger unsurlardir. Yapmin iq mekani tamamen beyaz boya ile 
sivanmi§tir. Ancak yapida kemer di§ gizgileri pencere gergevelerini belirlemek amaciyla yer yer 
mavi renk gizgilerin kullanildigi goriilmektedir. Bugiin bu sivalarin yer yer dokiildiigii 
gorulmektedir. Ayrica siitunlarin govdelerinin yiizeyleri qok tahrip olmasma ragmen, 
govdelerinin yer yer yatay bantlarla yivlendirildigine dair izler mevcuttur. Narteksin list ortiisii 
yarim be§ik tonoz ile olus.turulmus.tur. Ancak bugiin sivalarin dokiilmesinden dolayi ah§ap 
kiri§lerle olu§turulan iist ortii bu alanda ortaya gikmi§tir. Narteksin iist katinda da tabanlar sal 
ta§i iken iist ortii yine alt kat gibidir. Narteksin kuzey ucuna yerle§tirilen ah§ap gergeveli basit 
kapidan gyakonikona gegilmektedir. Gyakonikonun tas. zemininin iizeri ah§ap do§eme ile 
kaplanmi§hr. Ayrica bu mekan ah§ap kiri§lemelerle olu§turulan ah§ap tavan kaplamasi ile 
ortuludur. Gynaikonun en kuzey ko§edeki kemer gozii basit ah§ap gitalarin iist iiste gakilmasi 
ile meydana getirilmis. bir paravan (seperator) ile kapatilmi§tir. Narteksin ikinci katma agilan 
ara kat ve birinci kata gegi§i saglayan kapi bahge avlusunun kapisi ile ayni diizende tasarlanan 
demir iki kanattan olu§maktadir. Birinci katta odalarm iq do§emesinde herhangi bir dolap ya da 
sedir kalmtisma rastlanilmamasi yaprnrn 1930 yilmda artik ta§inabilir mobilyalarm kullanildigi 
bir donemde yapildigini gosteren unsurlardir. 
Degerlendirme 
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Alt ba§liklar altinda tanitilan ve incelenip bu bilimsel ara§tirma yazisma konu edilen 
ta§inmaz genel olarak degerlendirildiginde; tarihlendirme problemiyle kar§ila§ilmaktadir. 
Kilise ve konak belli olculerde ayni donemlerde yapilan benzer fonksiyonda yapilar ile 
kar§ila§tmlarak; genel bir degerlendirme yapilacaktir. Ozellikle kilisenin tarihlendirilmesi ile 
ilgili kesin beige ve kitabeler bulunmadigrndan; stil kritik yapilarak; kilisenin bugiin mevcut 
olan mimari buluntulari goz online alinip yaklasik bir tarihlendirme yapilacaktir. Muntazam 
kesme tastan insa edilen kilise yoredeki kiliselerle de ta§ isciligi acismdan benzerlik 
gostermektedir 5 . Kilisenin plani degerlendirildiginde; dogu bati dogrultusunda, derinlemesine 
uzanan dikdortgen planli yapi ile karsilastirilmaktadir. Kapadokya bolgesindeki 18. 19. Ermeni 
kiliselerinin neredeyse cogunda bu genel plan uygulamasi ile karsila§ilmaktadir 6 . Dogu bati 
yonde dikdortgen plan, merkezde dort siituna dogu-bati ile giiney-kuzey dogrultusuna atilan 
kemerlerden olusmu§tur. Boylelikle ortada bir kapali yunan haci plani elde edilmi§tir. Ancak tic 
nef de, kilisenin biitun alanlarinda oldugu gibi besik tonoz ile ortuludur. Aksaray Helvadere 
Yeni Cami Kilisesi ile ayni plana 7 sahip olan Bor Ermeni Kilisesi bazilikal planli bir kilise 
degildir. (^unku siitun dizisinde siitun sayismin ikiden fazla oldugu durumlarda bazilikal plan 
soz konusu olmaktadir. Oysa bu kilisede bir siitun dizisinde iki adet siitun yer alir ve ortada 
kapali yunan haci plani elde edilmistir. Dogu cephesinde eksende yer alan ana apsis ve onlarm 
yanmdaki pastoforium hiicreleri, (kuzeydeki prothesis, giineydeki diakonikon yarim daire 
formludurlar ve bu hiicreler dis cephede diiz bir duvar ile kapatilmi§lardir. Yine Kapadokya 
bolgesindeki 18. 19.yy Osmanli Ermeni kiliselerinde apsis sayilarinin fazlala§masi ve di§ 
cepheden duvar ile kapatilmasi donem ozelligi olarak degerlendirilebilir (PARMAN, 1988, 
PEKAK,1999, A(^IKGOZ,2007). Kilisenin kuzeydeki prothesis hucresinin kuzey duvarinda 
donemin barok uslubuna ozgii tas siislemelere sahip bir nis icerisinde vaftiz kurnasi 
bulunmaktadir. Bolgenin cagdas olan kiliselerinde bu kilisede oldugu gibi bir nis icerisinde 
vaftiz kurnasiya da prothesis hiicresine acilan kiiguk bir vaftiz odasrnm bulunmasi ile 
karsilasilmaktadir 8 . Kilisenin apsis mekanrnm oniinde kilisenin zemin kodundan yaklasik 70 
cm kadar yiiksekte bir platform bulunmaktadir. Yine buna benzer platform uygulamalari 
Nigde Konakli/ Misli Kilise, Nigde Kumluca Kilisesi, Nigde Fertek Kiliselerinde 
(PARMAN,1988,s.129,s.136,s.140) karsimiza cikmaktadir. Kapadokya bolgesindeki cogu Ermeni 
kilisesinde oldugu gibi bu kilisede de yuvarlak kemer ve besik tonoz iist ortii kullanilmi§tir. 
Kilisenin bati duvari boyunca bir gynaikon (kadmlar mahfili) yerlestirilmi§tir. Ah§ap 
konstriiksiyonlu alt kismi ta§ cikmalarla desteklenen bu tarz gynaikon uygulamalari 
Kapadokya bolgesindeki Ermeni kiliselerininin cogunda bulunmaktadir 9 . Nigde Bor Ermeni 
Kilisesinin giineydogu ko§esine dikdortgen planli eklenen tonoz ortulu mekan olan diakonikon 



5 Kappadokia Bolgesi Osmanli Donemi kagir kiliselerinin (Aksaray, Nigde, Nevsehir, Kayseri) neredeyse tamammda 

muntazam kesme tas malzeme iyi bir iscilikle uygulanmistir. Bu konu ve kilise ler icin bkz: S. Pekak, Kappadokia " ' , 

s.249-277., E.Parman,agm., §eyda Giingor Acikgoz, Kayseri ve (^evresindeki 19.yy Kiliseleri ve Korunmalari igin 

•• • • • • 

Oneriler, ( ITU. Yaymlanmamis Doktora Tezi), Istanbul, 2007. 

6 Bu genel plan semasmm goruldugii Kapadokya Bolgesi Ermeni Kiliseleri icin bkz.: Aksaray Halvadere, Nigde Fertek, 

Nigde Hasakoy, Nigde Konakli, Kayseri incesu, Kayseri Germir ve Kayseri Endurluk. 

7 Aksaray Halvadere Yeni Cami Kilisesi plani icin bkz. S. Pekak, "Kappadokia.../', s.254-255, cizim:l-2. 

8 Kayseri incesu Resimli kilisede prothesis hiicresinde bu tarz vaftiz icin kullanilan bir nis bulunmaktadir. Bkz. S. Pekak, 

"Kappadokia... .",s.269.cizim 10. ile §eyda Giingor Acikgoz, Kayseri ve (^evresindeki 19.yy Kiliseleri ve Korunmalari 

i^in Oneriler, ( iTU. Yaymlanmamis Doktora Tezi), istanbul, 2007. 

9 Aksaray Halvadere, Aksaray Giizelyurt, Nigde Hasakoy, Nigde Kozakh, Kayseri Germir, Kayseri Tavlusun ve Kayseri 
incesu resimli kilisede gynaikon (kadmlar mahfili) ornekleri bulunmaktadir. E. Parman, agm,S. Pekak, "18-19. Yy..."S. 
Pekak, "Kappadokia....", §eyda Giingor Acikgoz, Kayseri ve (^evresindeki 19.yy Kiliseleri ve Korunmalari igin 

•• • • • • 

Oneriler, ( ITU. Yaymlanmamis Doktora Tezi), Istanbul, 2007. 
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hiicresine organik bir gecis bulunmaktadir. Bu mekan dinsel torenlerde (ayinlerde) liturjik 
elemanlarin hazirlandigi bir oda mahiyetindedir. Genel olarak Kapadokya Bolgesindeki 19.yy 
Ermeni kiliselerinde bu tarz ek yapilar bulunmaktadir. Dini ayinler icin kullanilan bu ek 
mekanlar ya prothesis ya da diakonikon bolumune acilmaktadirlar. Nigde Fertek kilisesi buna 
ornek gosterilebilir. Esas olarak genellikle 19. yy sonunda yapilan Ermeni kiliselerinin 
yakminda mekteb binasi bulunmaktaysa da bu kilise daha kucuk olcekli bir mahalle kilisesi 
oldugu icin mekteb binasi insa edilmemis oldugu dusuniilebilir. Ayrica bu kilisede can 
kulesinin de (ki lslahat fermanrndan sonra can kulesi yapilmasina izin verildigi icin biiyiik 
programli Ermeni kiliselerinde can kulesi yapimi ile karsilasilir) bulunmayi§i yine bolgedeki 
diger kiliselere oranla daha kiiciik olcekli olmasi ile ilintilidir. Kilisenin icerisindeki gynaikonu 
ta§iyan disa dogru bombeli ta§ cikmalari yiizeylerinde mavi boya iizerine barok karakterli "C 
ve S" kivrimli dallar ve yapraklardan olusan bitkisel kompozisyonlu kalem isi siislemeler 19. yy 
ozelliklerini kanitlayan siisleme unsurlaridir 10 . Ayrica Ermeni kiliselerinde geometrik ve bitkisel 
siislemeler yogunlukta gorulmektedir. Bu kilisede herhangi bir resim programi ile 
karsilasilmamakla birlikte; beyaz ve mavi boyalarla kemer yuzeylerinin pencere ve kapi 
cercevelerinin boyanarak belirlenmesi de 19. yy sonu Ermeni kiliselerinde gorulmektedir 11 . 
Yapida vaftiz kurnasinm nisi iizerinde, naosa ve giineyden eklenen mekana girisi saglayan 
kapilarin yan soveleri iizerinde madalyonlar icinde kabartma teknigi ile hac motifleri dikkat 
cekici diger siislemeler dir. 

Kilisenin pencereleri di§ cephelerde duvarla hem yiiz, kesme ta§ soveli, demir 
parmaklikli ve basit dikdortgen formludurlar. Bu pencereler icte alttan ve yanlardan derin 
sevlidirler ve yuvarlak kemerlerle son bulurlar. Bu tip pencere uygulamalan 19. yy sonu ile 
20.yy arasmda gorulmektedir ler 12 . 

Kilisenin iizerine, bahce kapisi iizerindeki yazita gore 1930 tarihinde insa edilen 
konagm biitiin mimari ozellikleri 20.yy 7 in basmda yapildigini kanitlar niteliktedir. Konagin 
simetrik olarak dengeli bir bicimde diizenlenen cephelerinde, ozellikle pilastrlar ve abidevi 
boyutlardaki pencerelerin daha da belirgin hale getirilmesi icin muntazam kesme ta§ kullanimi, 
katlari bolen kesme ta§ kat korni§leri, ara duvarlarrn kaba yonu ta§ olmasindan dolayi dikkat 
cekmektedirler. Yalrn cephe anlayi§i ve ozellikle abidevi boyutta basik kemerli, ta§ cerceveli, 
kilit taslari di§ariya dogru tasmtili pencereler Neoklasik iislupta tasarlanmi§lardir ve donem 
ozellikleri gostermektedirler. Batilila§ma siireci ile Osmanli toplumunun yasam bicimlerinin 
degismesi evlerde de ic mekan dekorasyonunun degismesine yol acmistir. Kilisenin iizerine 
yapilan konakta odalarda herhangi bir sabit (geleneksel ic donanim: sedir, dolap, ocak) esyaya 
rastlanmamasi, bu evde hareketli batili tarzda mobilyalarm kullanildigini keza bu yiizden de 
pencerelerin alt katlarinin doseme seviyesine yaklastigmi diisiindiirmektedir 13 . Cepheden ta§ 
basamakli merdivenle narteksin iist katma cikisi ve burada da bahcenin demir kanatli kapisi ile 
ayni bicimde diizenlenmi§ konagin ana giri§ kapisi bulunmaktadir. Bu da bahce kapisi 
iizerindeki "1930" tarihinin ayni zamanda konagin da insa edildigi tarih oldugunu 
kanitlamaktadir. Kilisenin catisi kaldirilarak; ara kat olusturulmus ve bu ara kattan sonra 



10 19. Yuzyil Osmanlismda Kalemi§i Siislemeler icin bkz: Oktay Hatipoglu, 19.yiizyil Osmanli Camilerinde Kalemi§i 
Tezyinati, (Atatiirk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Yaymlanmis Doktora Tezi), Erzurum, 2007. 
n Ermeani Kiliselerinin Siislemeleri iginbkz:E. Parman, agm.;S. Pekak, "18-19. Yy...", S. Pekak, "Kappadokia....", §eyda 
Gungor Agikgoz, Kayseri ve (^evresindeki 19.yy Kiliseleri ve Korunmalan igin Oneriler, ( ITU. Yaymlanmamis 
Doktora Tezi), istanbul, 2007. 

12 Dini mimaride bu donem pencere uygulamalan icin bkz: Ash SAGIROGLU ARSLAN, Anadolu Turk Mimarisinde 

Pencere Agikhklannin Geli§imi, (E.U. Sosyal Bilimler Enstitiisii Yaymlanmamis Doktora Tezi) Kayseri, 2011. 

13 Bu tip pencereler icin bkz: Nihal Oney Uluengin, Osmanli Turk Sivil Mimarisinde Pencere Agikhklarinin Geli§imi, 

Yem Yaymlan, istanbul, 2000, s.210, 211, 212. 
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konagin esas kati yerlestirilmistir. Ara katta konagin tesisat sistemine ait toprak kiink kalmtilari 
bulunmaktadir. Kilisenin tasiyici sistemi ile konagm tasiyici sisteminin ayni olarak 
tasarlanmasi, bu konagin ileri bir insa teknolojisi ile yani 20.yy / m basinda insa edildigini 
gosteren bir diger unsurdur. Konak orta sofali, karniyarik plan tipine sahiptir. Bu plan tipi daha 
cok 19. yy'm sonu 20. yy'm basinda Tiirk sivil Mimarisi'nde uygulamasi yaygmlasan bir plan 
tipidir 14 . Konagin tuvaletlerinin yapi icinde coziimlenmemesi de yine Tiirk Sivil Mimarisine 
ozgiidiir ve donem ozelligi olarak degerlendirilebilir. 

soNug 

Sonuc olarak; kilise biitiin mimari ve susleme ozellikleri ve tarihi veriler goz online 
almdigrnda 19.yy'm sonunda insa edilmis olmalidir. Kilisenin iizerine insa edilen konak ise 
bahce kapismdaki "sene 1930" yaziti ve biitiin mimari ozellikleri degerlendirildiginde 1930 
yilmda insa edilmistir. 19.yy / m ikinci yansmdan sonra ozellikle 1856' daki Islahat Fermani ile 
Osmanh topraklari iizerinde yasayan Gayrimiislimlere tanman haklar neticesinde Istanbul 
basta olmak iizere Anadolu'nun her yerinde (ozellikle Kapadokya Bolgesinde) pek cok 
Ortodoks Rum ve Ermeni kilisesi insa edilmistir. S. Pekak bu hizli yapilasmadan en cok Nigde 
ve Kayseri cevresinin payini aldigini belirtmektedir 15 . 

Nigde Bor, Orta (Vusta) mahallesinde daha cok Gayrimuslimler'in yasadigi bir doku 
icerisinde (bugiin hala bu doneme ait sivil mimari ornekleri giiniimiize ula§abilmi§ ve 
mahallenin dokusu korunmu§tur) 19. yy'in sonlarrnda cok biiyiik olgekli olmamak kaydiyla 
Ermeni kilisesinin yapilmi§ olmasi dogaldir. 1923 7 deki Lozan Antlasmasi'ndan sonra 
Anadolu'daki gayrimiislimlerin miibadele sonucu bu bolgeleri bo§altmalarrndan dolayi; 
Bor'daki bu kilisenin de cemaati kalmamis; daha sonrada kilise ozel miilkiyete gecmistir. 
Cigizlar ailesinin mulkiyetine gecen kilisenin iizerine istanbullu ev sahibesinin istegi iizerine 
1930 7 da konak in§a edilmistir. Nevsehir Mustafapa§a (Sinasos) yerle§iminde 19. yy 7 m sonu 20. 
yy 7 m ba§rnda kaya kiliselerinin iizerlerine ev (konak) yapilmasi uygulamasi 16 ; Nigde Bor'da 
kagir bir kilisenin iizerine konak yapilmasi §eklinde hayat bulmustur. Boylelikle ku§kusuz 
konagin altmdaki kilise her tiirlii mimari ve susleme ogesi ile korunmus neredeyse biitiiniiyle 
asli haline uygun §ekilde giiniimiize ula§abilmistir. Kilisenin iizerine yerlesmi§ olan ailenin 
Miisliiman bir aile oldugu kesindir. Bu da gosteriyor ki; hicbir sekilde kiliseyi tahribat yolunu 
secmeyip, hatta tarn tersi kiliseyi koruduklari goz oniinde bulundurulursa bugiinkii toplum 
yapismm nasil bir degi§im gosterdigini dii§iinmek yerinde olacaktir. 

iki mimari kiiltiirii ozenli bir i§cilik ve ho§gorii ile bir araya getirmeyi basaran bu ozel 
tasinmaz kiiltiir varligini: Nigde Bor Ermeni kilisesi ve iizerindeki Cigizlar konagim bir an once 
restorasyonunun tamamlanarak; kent miizesi ya da kiiltiir ve sanat merkezi olarak tekrar 
yasatilmasim iimit ediyorum. 
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14 Geleneksel Tiirk Evi plan tipleri ve karniyarik plan tipi hakkmda daha ayrmtili bilgi igin bkz: S.Hakki Eldem, Tiirk Evi 

Plan Tipleri, istanbul, 1968. 

15 S. Pekak, "Kappadokia....", s. 252, 253, 265. 

16 Bu kaya oyma kilise ler ve iizerlerindeki evler igin bkz: Sacit Pekak, " Mustafapasa (Sinasos), Kostantin ve Helena 
Kilisesi, Kilise I, Kilise II, Kilise IV" , Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Dergisi, QXXVI, S:l, Haziran, 2009. 
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Foto:l Bor Ermeni Kilisesi- Cigizlar Konagi kuzey batidan genel goriinum 




Foto:3 Bor Ermeni Kilisesi- Cigizlar Konagi bati cephe, giiney-bati cepheden, ek mekanin bati 

cephesi genel gdriinu§ 




Foto:2Bor Ermeni Kilisesi- Cigizlar Konagi giiney cephe genel goriiniim 
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Foto:4Bor Ermeni Kilisesi- Cigizlar Konagi bah cephe genel gdriiniim 




Foto:5Bor Ermeni Kilisesi- Cigizlar Konagi giiney-dogu cephe genel gdriiniim 




Foto:7Bor Ermeni Kilisesi- Cigizlar Konagi ek mekanin giris kapisi ve iistiindeki yuvarlak 

pencere 



Nigde Box Ermeni Kilisesi ve Cigizlar Konagi 
1 




Foto:9Bor Ermeni Kilisesi -Cigizlar Konagi kuzey cephe bahge kapisi ve iizerinde yer alan yazih 




Foto:6Bor Ermeni Kilisesi -Cigizlar Konagi kuzey-bati cephe genel goriinum 




Foto:8Bor Ermeni Kilisesi naosunun bah duvari iqten genel goriiniim 
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Foto:10Bor Ermeni Kilisesi narteksinin orta bolumdeki kapah yunan haginin gdriinumu 




Foto:llBor Ermeni Kilisesi postaforyum hiicresindeki ni§ ve vaftiz kurnasinin gdriinumu 




Foto:13Bor Cigizlar Konagi orta koridordan genel gorunum 
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Foto:15Bor Ermeni Kilisesi naosundan apsis duvannin genel gdriinu§u 




Foto:12Bor Cigizlar Konagi odalarin iginden ve pencerelerden genel gdriinum 




Foto:14Bor Cigizlar Konagi odalarindan birinin dd§emesi kaldmlarak ara katin gdriinumu ve 
kilisenin tonozlan ilzerine yerle§tirilen tesisat sistemine ait kiink kahntilanndan gdriinum 
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Foto:16 Bor Cigizlar Konagi odalanndan birinin d'6§emesi kaldinlarak ara katin goriinumu 
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Qizim No 3: Ara Kat Plant ( Qizim:Qag Mimarhk) 
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BATI CEPHESi 



SlTLER CEPHELER. Ol l,'50| r 



Qizim No 5: Bah Cephesi ( QizimiQag Mimarhk) 
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Qizim No 2: Asma Kat Plant ( QizimiQag Mimarhk) 
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DOGU CEPHESi 



Qizim No 6: Bah Cepsi ( QizimiQag Mimarhk) 




Qizim No 7: Kuzey Cephesi ( Qizim: Qag Mimarhk) 




GUNEY CEPHESi 



Qizim No 8: Giiney Cephesi ( Qizim: Qag Mimarhk) 



